V.  MILITÄROMRÅDET 

MIUTÄRBEFÄLSSTABEN 


Avd  I O 

4 1 • ■■■  «Ti  i 

Nr  *y » 

13/8  1946. 


Till  Avdelningschefen  vid  Försvars  3 tabano  luft  förs  var  a avdel 
Blat* 


Följande  rapporter  angående  ll/o  iakttagna  ljusf  cnooon 
hava  13/  8 inkana  i t till  V.  milbef  staben* 

1.  Rapportör:  Polisman  G.  Bsrsson,  Ö.  Entervik. 
a)  Iakttagare:  Herr  T*  Zetterquiat,  ,'xvilca* 

Observationsplats:  Vägvisaren  (2,5  to  nardnordost  Ö.  Iiat er- 
vik). 


Riktning:  i öster. 

Tidpunkt:  omkring  kl  2050. 

Kurs:  nordvästlig* 

Eldkula  med  svans,  nedåtgående  bana.  Beräknat  nedslag  1 
Qögsbergsmosseu  (4  to  nardnordost  ö ■ .iitarvi  k)  • 
b)  Iakttagare:  Fröken  K*  Lun&ell,  ii»  intervik* 

Kl  2C48  iakttog  b ljus  ston»  son  upphörde  och  på  nytt  kan 


igen. 

2*  Rapportör:  Polisman  E*  Göransson,  Färuobo* 

Se  bifogade  rapport. 

3*  Rapportör:  landsfiskalen  i Arvika. 

Iakttag*  re:  Fru  Olsson,  Kangskog* 

Observationsplats:  ^angskog  (17  to  nordost  Arvika)  • 
Riktning:  över  Is  tenäs  (3,5  to  söder  Ilangskog). 
Tidpunkt:  kl  2100. 

Kurs:  nordostlig. 

Eldkula  med  rödgult  sken  på  500-^00  m höjd.  Inget  ljud. 


Tjf  chef  I o 


